DNIK KURTZ 


zarządca hotelu „Victoria“ 


po krótkiej a dolegliwej chorobie, zasnął w Panu dnia 24 Listopada 1885 r., przeżywszy lat 28. 


W ciężkim żalu pogrążona żona wraz z córką zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zmarłego oraz pobożną Publiczność na pogrzeb, który się odbędzie dnia 26 Listopada 
b. r. t. J. we Czwartek o godzinie 3 po południu z ulicy (rołębiej Nr. 8 wprost na cmentarz. 


NABOZENSTWO ZAŁOBNE 


odbędzie się w Piątek dnia 2% Listopada b. r. w kościele 00. Reformatów o godz. 9 rano. 


